Type of Drugs 


Acetic Acid 


Acetylcysteine 


Adenosine 


anti-Nausea 


Atropine 


Avastin 


Cantharidin 


Creams/Gels 


Epinephrine 


Etomidate 

Eye Drops 


Frozens 


Furosemide 


Gentamicin 


Gl Cocktail 


Gluteraldehyde 


Glycerin 


Hyaluronidase (P) 


Hyaluronidase (PF) 


Irrigation Antibiotics 


Ketorolac 


LET Gel syringes 


Local Anesthetics (PF) 


Magic Mouthwash 


Magnesium 


Mannitol 

Methacholine Kit 


Methocarbamol 


Nalbuphine/Naloxone 


Omni/lsovue 


Phosphatidycholine 
Potassium Chloride 


Potassium Chloride 


Povidone Iodine 


Sodium Acetate 


Sodium Bicarbonate 


Sodium Phosphate 


Steroids (P) 


Steroids (PF) 


STS 


Sulphan Blue 


Tobramycin inhalation 


Vanco in BSS 


Vanco Oral ‘ 


Vigamox 


Description 


2% 2.25ml 


10%/20% syringes 


3mg/ml, 30ml syring 


Ondan, Proch, Metoclop 


O.lmg/ml 1ml 


10ml 


20-6-4%, 60g, 30g 


Combo# 1-4 


Mito, vanco, cefur ect 


2ml, 4ml, 10ml 


1.6mg/ml, 100ml 


# Per Patient 



10ml, 5ml, 1ml 


Bacitracin/Polymix.. ect 


10ml 


other sizes 


lml/5ml drops 


multi-dose 


Triam, Methyl, Beta 



lml=5x, 10ml=lx 


lml=5x, l~2x other 


5x 



lOx 


Check w/ Barry 


lml = 5x, 5ml = lx 



2x (#150 + check w/ BC) 


5x 


lx , 30ml 



drops lml & 0.5ml 


26526 1 1 000008 


FDA POO 622 472 



















































































































